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Dai waizofa nhasi, une 100% chokwadi chekuti uchaenda kudenga? Unogona kuziva zvechokwadi. 


Kutanga, Bhaibheri rinoti tose tiri vatadzi — nokuti vose vakatadza uye vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Saka 
tese tine mhosva yekureva nhema, kuba, kana kuchochora. Uye Bhaibheri rinoti kune chirango chezvivi zvedu. 
"Nokuti mubairo wechivi ndirwo rufu" - Izvi hazvingorevi rufu rwenyama chete, asiwo rufu rwechipiri mugehena. — 
Uye vose vanoreva nhema vachava nemugove wavo mudziva rinopfuta nemoto nesarufa, ndirwo rufu rwechipiri. 
Saka maringe nendima iyi, tese tinokodzera kugehena sechirango chezvivi zvedu. Tese takanyepa, uye tese takaita 
zvinhu zvakaipa kupfuura kunyepa. Tose tinokundikana kusvika pakukwana kwaMwari. Hapana uwandu hwemabasa 
akanaka anogona kugadzirisa zvakaipa zvatakaita. 


Asi pane mashoko akanaka, chipo chaMwari chokungopiwa ndihwo upenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe 
wedu. Saka nekuti Mwari anotida haadi kuti tiende kugehena kunoripira zvitadzo zvedu - ndicho chikonzero akatuma 
Jesu Kristu Mwanakomana wake kuti ave muripo (kana muripo) wezvitadzo zvedu. Jesu Mwanakomana waMwari 
uye ndiMwari zvakare anoratidzwa munyama. (Nokuti kune zvitatu zvinopupura zvinoti: Baba, Shoko neMweya 
Mutsvene, uye vatatu ava chinhu chimwe). Jesu ndiye Shoko (Munhu Wechipiri muutatu). Akazvarwa nemhandara, 
akaita minana, akararama hupenyu hwakakwana husina zvivi uye bhaibheri rinoti akafira pamuchinjikwa nokuda 
kwezvivi zvedu, akavigwa, akaenda kugehena kwemazuva matatu nousiku hutatu, uye akamuka zvakare nezuva 
retatu kuti aripire zvitadzo zvedu zvose uye kuti atiponese kubva kugehena. Apo Jesu akafira zvitadzo zvako 
nezvangu, zvinongoita sokunge akanga azviita — akanga ari kurangwa pachinzvimbo chedu (). Nokuti lye (Mwari 
Baba) akamuita (Jesu) kuti ave chivi nokuda kwedu (zvichireva kuti akatakura zvivi zvedu uye akafa panzvimbo 
yedu, akaripira zvatinokwereta kuna Mwari nokuda kwezvivi zvedu), kuti isu tigoitwa kururama. waMwari maari 
(kana nemamwe mazwi, kuti tigonzi takarurama pamberi paMwari nokuda kwebasa Rake rakapedzwa chete). 


Bhaibheri rinoti ruponeso chipo. "Nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; uye izvo hazvibvi kwamuri; chipo 
chaMwari. hazvibvi pamabasa, kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza". 


Sezvo ruponeso chiri chipo (uye zvipo zviri zvemahara nguva dzose), hatifanire kupa chero chinhu mukudzorera 
(hachisi chemabasa, kwete chekuzviita isu pachedu). Icho chipo chisina kufanirwa. Jesu akabhadhara mutengo 
wakakwana wokuponeswa kwedu norufu rwake, ropa rake rakadeurwa uye nokumuka kwake. Shoko rokuti nyasha 
rinoreva "chimwe chinhu chatisina kufanira"(rangarirai, tinofanirwa negehena, kwete ruponeso). Uye kutenda 
kunoreva " chatiri kuvimba nacho kuti tinoneswe". Bhaibheri rinoenderera mberi richiti "Asi kune usingashandi, asi 
unotenda kunaiye unoruramisa usingadi Mwari, kutenda kwake kunonzi ndiko kururama.". Saka munhu anorega 
kushanda kuti awane kana kuchengeta ruponeso achaponeswa. Ruponeso haruna chekuita nemabasa uye haruna 
mahara. 


Chinhu chimwe chete icho Bhaibheri rinoti tinofanira kuita kuti tiponeswe ndechokuti: ‘Tenda kunaShe Jesu Kristu, 
ugoponeswa”. Shoko rokuti tenda rinoreva kuvimba — hazvirevi kungotenda kuti Jesu ariko, asi kuvimba naye kuti 
achatiponesa pachedu. Kutenda maari zvinoreva kuti tinoisa kutenda kwedu kwese uye kuvimba kwedu murufu 
rwake, kuvigwa nekumuka kwake semuripo wakakwana wezvitadzo zvedu (zvinotivimbisa hupenyu husingaperi). 
Hazvirevi kuti unofanira kutendeuka pazvivi zvako zvose, kana kuva 
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kubhabhatidzwa, kana kupinda chechi, kana kuchengeta mirairo, kana kuva munhu akanaka- inongoti tenda. 

Uye kana ukangotenda muna Kristu, uchaponeswa nokusingaperi. "Kuti ani nani anotenda maari arege kuparara, asi 
ave noupenyu husingaperi" - Cherechedzai inoti " ani nani anotenda" kwete ani nani akakwana (nokuti hapana munhu 
akanaka zvakakwana kuti aende kudenga nokuda kwake - isu tose kupfupika). Ndiko kusaka kana uchinge wagamuchira 
Kristu, haufe wakaparara (nekuti anokupa hupenyu husingaperi, kwete hupenyu hwechinguvana)- Jesu anoita ruponeso 
NEkuchengeta — zvose. 

Chikamu chedu muruponeso ndechekutenda kwaari chete seMuponesi wedu uye anoregerera zvitadzo zvedu zvose 
zvekare, zvanhasi uye nezveramangwana. Bhaibheruyeototigacaaahapana davnasingatseniuyektaraaaguoofi 


Zvakadaro, Mwari acharanga vana vake pamusoro pezvivi zvavo pano pasi, asi zvisinei nezvavachaita mushure, 
havangamborasikirwi nehupenyu husingaperi. Nokuti vakagamuchira kururama kunofungidzirwa (kana kukwana) 
kwakristu — Mwari anoona vatendi sevakarurama sezvakaita Jesu — zvinoita sokuti havana kumbotadza. 
(Vachiruramiswa pachena nenyasha dzake kubudikidza nerudzikinuro rwuri muna Kristu Jesu:). Izvi zvinogoneka 
chete nekuti Kristu akafira vasingadi Mwari. 


Saka chinhu choga chaunofanira kuita kuti ugamuchire chipo cheupenyu husingaperi kudana kuna Jesu nokutenda- 
Kuti kana ukapupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe (zvinoreva kumukumbira kuti akuponese), uye uchitenda 
mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, iwe uchaponeswa. Nekuti ani nani uchadana kuzita ralshe, 


uchaponeswa. 


Saka kana uchitenda kuti uri mutadzi, wakatongerwa kugehena, uye kana uchitenda kuti ruponeso runouya chete 
nokutenda murufu, kuvigwa uye nokumuka kwakristu somuripo wakakwana wezvivi zvako (uye kuti hazvibvi 
pakunaka kwako. kana kuedza - asi kuburikidza neropa raJesu chete), uye kuti haigoni kurasika (zvichida kuburikidza 
nekutadza kana kusava nemabasa akanaka), zvino unogona kudzokorora shure kwangu: 


Jesu anodikanwa, ndinoziva kuti ndiri mutadzi, uye kuti ndinokodzera kuenda kugehena, asi ndinotenda kuti 
wakandifira pamuchinjikwa, uye wakamuka zvakare kuti uripe zvitadzo zvangu zvose. Ndapota, ndiponesei izvozvi, uye 
mundipe upenyu husingaperi. Ndinovimba nemi moga seMuponesi wangu — kunze kwemabasa angu. Ndinotenda 
nekundiponesa, Amen. 


Saka kana wakadana Jesu nomwoyo wose uye uchirevesa munamato iwoyo, waponeswa zvachose. Mwari vanokupa 
mubairo wezvakanaka zvaunoita mushure mekuponeswa, asi ruponeso rwunongova nekuvimba nakristu kunze 
kwezvimwe zvese. Zvinobva pachipikirwa chaMwari, uye kwete kutendeka kwako. 


Unotenda kuMwanakomana une upenyu hwusingaperi. 


Unogona kunyora pasi nhasi sezuva rako reruponeso. Makorokoto. 


